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II parait que I'ex^cution n'a pas ete" conformo an projet.
Le cintre 6tait d'un mauvais type, en mauvais bois, et mal execute" ll).
10. — Le meme enlrepreneur construisit, en J878, un pont de 20" HUP Je Vullui'ne : il 8'dcrould au cUcintrement. II subsista, encaslr^e dans une cul^e, une plaque de marbre portanl son nnin. « quo xur I'emploi des materiauoc, dont il n'y a peut-etre point d'excmple. »5
